Dr. STANISŁAW ZAMORSKI 


starszy lekarz okręgowy miejski 


po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 stycznia 1945 r. 
Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 5 b. m. o godzinie 9',, rano 
w kościele paraf. w Dębnikach. 


Wyprowadzenie zwłok od bramy cmentarza rakowickiego do grobowca rodzinnego nastąpi w tym samym 
dniu o godzinie 3 po poł., o czym zawiadamiają w nieutulonym żalu: 


żona, córka, zięć i rodzina. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 


